EDWARD 


CZOPOR 


pulk. Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Kawaler Virtuti Militari, 
dwukretnie odznac:ony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Polonia Restituta i in. 


przeżywszy lat 71, po krótkich a ciężkich cierpieniach, 
zasnął w Panu dnia 19-go maja 1958 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na ementarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek dnia 22 bm. o godzinie 16-tej, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu pozostali: 

żona, córka, wnuk i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 23-go b. m. o godzinie 7-mej rano 
w kościele parafialnym Wszystkich Świętych. 
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